Dr inz. MARÍA 


BULANDA 


EM. ADIUNKT AKADEMII ROLNICZEJ IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 


przeżywszy lat 75, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzona św. Sakramentami, 


zmarła dnia 28 maja 1985 roku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE przy zwłokach odprawione zostanie w poniedziałek 3 czerwca br. 
o godzinie 11.00 w kościele na cmentarzu Rakowickim, po czym nastąpi wyprowadzenie zwłok 


na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamia pogrążona w głębokim smutku i żalu: 


RODZINĄ 


